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Khan, Annie {DPH) 


From: Szulborski, Mary (SUF) 

Sent; Friday, December 30. 2011 10.25 AM 

To; Khan, Annie (DPH) 

Subject: FW; Drug Analysis Certificates | 
Piease add to that request this cert number | 


l.again thanks 


From: Szulborski, MaiY (SUF) 
sent: Friday, December 30, 2011 10.22 

To: Khan, Annie (DPH) 

Subject; Drug Analysis Certificates 


subject.. Dtug --, „„ ,ue above ,e,erenceb drug an.vsls certs. 

Hello. Could you email me the entire chemist packe 


Thanks 


Corbett email PRR 010188 






The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health a nd Hu man S ervices 


Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL L. PATRICK 

GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
lieutenant governor 

JUDYANN BIGBY, MO 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 

COMMISSIONER 


BUREAU OF LABORATORY SCIENCES 


January 10, 2012 


ADA Mary Szulborski 
Suffolk Coun ty District Attorney ’s Office 
Re: Samples 



Dear ADA Szulborski; 

Enclosed are copies of the information you requested for the above mentioned samples: 

1) Drug Receipts 

2) Evidence Control Cards with hand-written notations 

3) Drug Powder Analysis Forms with hand-written notations 

4) GC/MS confirmatory data 

Annie Dookhan was the prima ry/custodiai chemist and perf ormed preliminary testing 
and net weight calculations Kate Corbett was the 

confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data for these samples. I was the 
primary/custodial chemist for samples Annie Dookhan was 

the confirmatory chemist for them. 

if you have any further questions, please do not hesitate to call me at either 617-983- 
6632 or 617-983-6689. 



Della Saunders 
Chemist 111 
William A. Hinton 
State Laboratory Institute 
305 South Street 
Jamaica Plain, MA. 02130 

Cc. ASD, KAC 
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Date Analyzed:, . 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer; P.O. Diana Lopez 


iL' 


Amount; 

No. Cent: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 12/03/2010 
Gross Wt.; 1.53 


Prelim; coCCAAMi.@> Findings: 


Subsf.sUB 

No. Analyzed; 

Net Weight: O.O^ 
#T6StS, „ 



gme 


Date Analyzed: 
City: Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer; P.O. Diana Lopez 
Def; 




Amount; 

No. Cont; 22 Cont: pb 
Date Rec'd: 12/03/2010 
Gross Wt.: 4.45 


Subst: SUB 

No. Analyzed: -3 
Net Weight: t-SS 


# Tests 


\ 8 


Prelim; Findings: 
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SAMPLE# 

No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wi 




PHYSICAL DESCRIPTION: 


‘JO'W 


■s- 




V•^ ^ 

V >^4=1 


Gross Wt ( ): o . \ \ 

Gross Wt { ):_ 

Pkg. Wt: _ 

NetWt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( —) 

Marquis ^ 

Froehde's_ — 

Mecke's 


Mlcrocrystalllne Tests 
Gold 

Chloride _ 

TLTA j .4- 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS CQCCM^/g 
date 


GCfMS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS CfTTigrLi \ a _ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE yx-2X^10 


Revised 7/2005 


Corbett email PRR 010192 















SAMPLE U 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wi 




PHYSICAL DESCRIPTION: 


Gross Wt (ix): 3 2. 

Gross Wt (3 ): Q/X^^2- 

Pkg. Wt;___ 

Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

^ Thiocyanate _ 

^ Marquis ■ 

3 Froehde's_ 

3 Mecke's 


MIcrocrvstalllne Tests 
Gold 

3 Chloride -V- _ 

3. TLTA ( ^ _ 

OTHER TESTS 


PRiLjMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS coccus, _ RESULTS CJDCjCu^xi^ 

DATE rT> l^g 

OPERATOR _ 

DATE \Z- a-Z- 

Revised 7/2005 
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Area Percent / Library Search Report 



Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12__21__10\762153.D 

Operator : ASD/KAC 

Date Acquired : 22 Dec 2010 1:17 

Sample Name : BLANK 

Submitted by ; ASD 

Vial Number ; 2 

AcquisitionMe t h; DRUGS 

Integrator : RTE 



***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


762153.D Thu Jan 05 10:03:50 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F : \Q4-2 010\SYSTEM4\12_ 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 1:31 

COCAINE STD 
ASD 
54 

DRUGS 

RTE 


21 10\762154.D 


TrC:T62i54;D‘ 

4|73 

1000000 ! } 

; 'I 

500000( I 


0- i., : . 

Time-> 2.00 2,50 3,00 

3.50 4.00 4.50 5.00 

6.60 

'"6.00 

' 6.50' 7.00 7.50 8,00 8.60 9.00 9.50. 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.726 

1830218 

100 . 

00 

100.00 


^Abundance 

I 

I 1500000: 


762154.D 


Thu Jan 05 10:03:54 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F : \Q4”2 010\SYSTEM4\12_21_10\7 62154.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 1:31 

COCAINE STD 
ASD 
54 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C : \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


1 4.73 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4.7'0'5164.79'4 min.:782T54.D (-) 


80 - 


182 


60 ' 


40 ' 


20 ^ 


42 


51 


94 


105 


68 


',69 ,; 


122 

:.i 113 


, , , 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 


135 


152 166 


198 272 

208 222 242 254 i 281 


303 


Abundance 


80 : 


60 i 


lio 15 o'TS' 170 1^90 ' 2 O 0 ’ 2|0 220 230 240 _ 25 b ^^0 2 to 280 J^ 0 _ 36 o 
#29rcaCAiNE ^ ~ 


82 


182 


40 : 


20 : 


42 


51 


94 


105 


68 


0\,,t 


122 


135 ■'^2 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


hVz-> 4 b 50 60 70 80 90 100 110 1 


i.jIM:!,, ..... , . . . . .. 

io 130 140 150 160 ho ibO 190 2b0 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


762154 .D 


Thu Jan 05 10:03:54 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2 010\SYSTEM4\12__21_10\762164 .D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 3:47 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

2500: 


20001 


“TfC: 762T64:D 


i5oo: 


1000 


500 



i .''M . . v:--:-, : , y ^ i ■ ■ ■ ■ ■ ■ . r ■ : ■ ; • >■) i . ' . :T'V'. ' ' ' 

iime-> 2.00 2.&0 3.bo 3.50 4,00 4.60_ 5.00 5.50 6.b0_ 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 .9.00 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


762164.D Thu Jan 05 10:04:08 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

: F; \Q4-2 010\SYSTEM4\12_21__10\762165 .D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 . 4:01 


ASD 
65 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
i 30000001 

i 

2500000 
; 2000000| 
i 1600000; 
i lOOOOOOi 
500000! 

2.Q'b,25 3:^5 

0 V-r--t-v-.. .t— 

;Time-> 2.y0 2.50 3,00 3,50 4.TO 


TICTT62165:d 

4j73 


i 


4^Eo1 5.00 6.50 ""e.bo 6. bo 7.00 


I 


7,50 8^ 8.50 9.00 9.bo 


Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


2.012 
2.245 
3.948 
4.731 


268626 6.62 7.75 

128984 3.18 3.72 

194135 4.78 5,60 

3467166 85.42 100.00 


762165.D Thu Jan 05 10:04:12 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired- 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:01 


21 10\762165.D 


ASD 

65 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

2.01 

C : \DATABASE\PMW__TOX2 . L 





Cocaine-M/artifact -H20 

000000-00-0 

97 



Metipranolol-M/artifact AC 

000000-00-0 

38 



MDA-M {desmethylenyl-methyl-) 

ME ® 000000-00-0 

28 


Abundahce 


80 


192 

i 


Average of 1 9SBTo 2.0S8lTiin.: 7B2165.D~f) 


601 


40 


42 


201 


82 


181 


122 



: 57 I 

94 

106 1: 

138 

166 

I 193 207 






429 


69 :i;i 

n 

: i 


267 

281 

325 

341 

355 

fn/z-> 

40 60 80 

KixT" 120 

l4o' 

160 

180 200 ' 220 

240^2^6 

280 

300 3^0 

340 

380 

380 400 4iQ 


Abundance 


801 


1^3574: Cocaine-M/arlifact -H20 


P7^3 


182 


60 i 


40 


20 ; 


181 


82 


122 


94 


106 n 


138 

■ 166 

j 

0 

_ 

160 


° 40 60 80 V60 120 ’ l 40 180 '260'.2^0 ^ 240 2^0 280 300 ' 320' 340 360.380 400 420 

Thu Jan 05 10:04:13 2012 Page 2 


762165 .D 
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Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

: F:\Q4-2010\SYSTEH4\12_ 

: ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:01 


21 10\762165.D 



Search Libraries 


0:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality; 90 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

2.25 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Cocaine 

007143-09-1 97 
000000-00-0 40 
000050-36-2 38 

Abundance 


Svefage or2T208 lo 27282 min,: 7621B'5.[J(-) 

82 


80 


96 


60 


I; i 

i 

1 

^ 40- 

42 

il 

! 

20 

0 

rn/Z"> 

i 55 

I 68 

40 50 60 '70 

119 168 199 

^140 1o2 [ 

^ ^ ^ 126 'T^ ^ ^ [ \ ^ 249 

80 9'6 1601T0 120 130 140 150160170180190 200 2i 0 2:20 230 240 260 

265 _ ,^625 .,. 31''. 

’60270260 2190 36b 310320 330 34b ; 

AbundaTice 


#467: Cocaine-M (methylecgonine) 'PB52 

82 


I 80 




: 60 


:i 66 


40 



i 

20 


199 

! 168 ! 

5 1 140 155 ] 162 



m/z-> 40 50 to ' 70' & 90 1001 i 01 io 1301401501101701801200 210 220 2^10 240 250 260 2t0 260 290 300 310 320 330 340 

762165.D Thu Jan 05 10:04:13 2012 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 

ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:01 


ASD 

65 

DRUGS 

RTE 


21 10\762165.D 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


3.95 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


98 

98 

97 


Abundance 


Average of 3.922To 4.0T9 min,: 762IB5TD’ {-) 
148 


80 


204 


60 i 


73 


40! 


101 


121 

i 


20 

51 

63 

: i 89 i I 

i 1 i 

f i 1 


41! j 

i i 

li= !;■: 

;! !. .131 

0 



r.i • .. 

‘■.•' •7-. 

> 

40 

60 

80 100 

120 140 


176 

158 191 


254 267 262 


341 355 


Abundance 


80 


60: 


^7039T (rnrd3^zd[2,f-^i3zole, 2;3‘,5,6-telrah’^ro-6-pFi^l- 

204 

148 I 


40i 


73 


101 


20' 


m/z-> 


40 


51 63 

6b 


89 


80 


127 


100 


117 

i 

120 


737 

140 


176 


158 


189 


160 Ibo 200 220 240 260 280 300 320.340 


762165.D Thu Jan 05 10:04:14 2012 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

; F;\Q4-2010\SYSTEM4\12 
: ASD/KAC 

: 22 Dec 2010 4:01 


21 10\762165.D 


ASD 

65 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.73 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 i 


82 


Average br4.704 to 4.8'00'nriin.:7B2T65!D (-) 


182 


60; 


94 


40 




i 



20 

42 


I i| 

! ; I 

I ; I 


303 

0 

m/z-> 


55 68 

! :: . 

^ 122 i 

108 ; 152 166 .i 

198 

272 

214 230242 259 i 288 ; 

40 

' ' 

3d 

l 66 126 ' 140 160 180 

260 

iS) 240 260 2^6 300 

Abundance 



82 



#29:i:DCAINf .. 


430 


80: 


601 


40 


182 


94 


20 


42 


55 68 ! 


0 , 


106 ^3^ 152 166 


198 

j 214 244 259 


272 


303 


m/z-> " 40 60 80 100 120 140 l60 180 20^ 220 240 260 260 300 320 340. 360 380 460.4^0 

762165.D Thu Jan 05 10:04:15 2012 Page 5 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File: 

F :\Q4 -2010\SYSTEM4\12_21_10\762166.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:15 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
25001 

2000 

1500 

lOOOi 
11 

500ii.| 


TfC; 7‘62T66:0 


Time-> ^ 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00_ 6.50 .7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 





Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


762166.D Thu Jan 05 10:04:21 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F : \Q4-2 010\SYSTEM4\12_21__10\762167 . D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:28 


ASD 

67 

DRUGS 

RTE 


Abundance 7'^' 7B2T67.0 

4(74 

3000000! i 

i ! 

2500000! I 


2000000 ! 
15000001 
1000000 ! 


500000! 

^ 2.02.25 

ij 

3.95 ;; 



l!me-> 2.00 2.50 

3.00 3.fe6 4.00 4.50 6.00 5.50 6.00 

' 6.50 ’ 7.bo 7.50 ’ ’ 8.00 8.bo 9.00 9.50 i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.018 

251770 

5.56 

6.45 

2.250 

136910 

3.02 

3.51 

3.948 

238090 

5.26 

6.10 

4.736 

3902136 

86.16 

100.00 


762167.D Thu Jan 05 10:04:24 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File; 

F;\Q4-2010\SYSTEM4\12_ 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:28 


ASD 
67 

DRUGS 

RTE 


21 10\762167.D 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 


Minimum 

Quality 

: 90 




C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C : \DATABASE\NIST98.L 


Minimum 

Quality 

: 90 

PK# 

RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 

1 

2.02 


C;\DATABASE\PMW TOX2.L 








Cocaine- 

M/artifact -H20 


000000 

-00-0 

96 




Metipranolol-M/artifact AC 


000000 

-00-0 

32 




Acenaphthylene 


000208 

-96-8 

9 

Abundance 



Average of 1 .986 to 21fSB rniri.: {-) 

1^2 




80 









60* 









40^ 









I 42 




181 





20 


82 

122 







57 


94 ! .]3g 

106 |l 

166 ; 





: 

rn/z-> 40 

1 69 


I. i J 

i ' '194 209 237 267 

282295 

326 342 355 

_ . , . , _ 

430 

eb 

b'o 

'ibo Ii0 ^40 

160 180 200 220 240260 

2bb 3bo 

320 340 360 

300 400 

400 

Abundance 



¥3574; Cocaine-M/arlifact -020 

162 

( 

P753 




80 









60 









i 40\ 




181 





i 20i 


82 

122 









9^06 ;! 138 ^ 

; 166 1 





0 ; 

mlz-> 40 

60 

8b 

100 1^0 140 

l60 180 200 220 240 260 

280' 300 

320 340 " 360 

300 4 OO 

420 

762167 . D 


Thu Jan 05 10:04:25 2012 


Page 

2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762167.D 

ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:28 

ASD 

67 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 2.25 C ; \DATABASE\ PMW__TOX2 . L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Selegiline-M (HO-) 


007143-09-1 93 
000000-00-0 40 
000000-00-0 9 


Abundance 

82 

Average 002.213 to'2.2S7lTOn.: 7621'6T.D {J 

80 i 

i 96 


60^ 

I I 



40- 
: 42 



20i ; 

55 

•; 

! ; 





.. 1.0 • 

o 

68 


L 112 

i, , ,i 124 

140 

168 199 

HCC : 182 i 281 

i, I 251 267 


m/z-> 

60 

sb 

’i6o 120. 

140 

160 180 200 220 240 260 260 

300 

Abundance 


82 



17467; Cocaine-M Imelfiylecgonine) 

Pg5'2 


80^ 








60; 



96 





40 < 








20- 



1 112 

140 

199 

168 ; 

155 : ; 


tn/z-> 

0- 

40 

60 

80 

l 6 o 120 

140 

160 180 200 226 240 260 280 

300 


325 341 356 385 415 4^9 

320 340 36o' 380 400 42o 


320 340 360 380 400 420 


762167.D Thu Jan 05 10:04:26 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762167.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:28 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

67 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


3.95 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


98 

98 

97 


Abundance 


80 i 


AWage 6r3T&27 to 4im“miri::T62167;D‘ (-) 
148 


204 


60: 


40 : 


20 


: 41 ! 


73 


51 89 

63 ; : 


101 


121 


0: 


1111 . 


131 


176 


: 158 


188 


4 b ' 60 80 100 120 140 _ 160 l 60 200 220 240 

Abundance 


267 281 339 355 

260 2 & 360 aSo 340 


#8403'9nmidazo(Z, 1-blthiazol^ 2,3,5,6-Terrahydr6-'6-phenyr- 
204 

148 i 


80 - 


60 


40 : 


20 


73 


101 


127 


51 63 


89 


117 


176 


i 137 . 1 : 158 


189 


m/z-> 40 60 . "ab 100 ’'i£"'"i 40 ' 16 O 260 280 300 320 . 340 


762167.D 


Thu Jan 05 10:04:26 2012 


Page 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762167.D 

Operator ; ASD/KAC 

Date Acquired ; 22 Dec 2010 4:28 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 

Vial Number ; 67 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.74 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SySTEM4\l2_21_10\762168.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:42 


ASD 

68 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

3000000 

i 

2500000 
2000000 
1500000i 
1000000 : 


500000! 


!: 



I 

, : 2,0t.25 

3.95 

i! 






j! 



! 

;Time*-> zbo 2.50 

3,00 3.50 4.6o 

4.50 

5.00 5.50 

6.00 

6.50 7.00 7,56 8.00 8.5o 9.6o 9.50 i 

Ret. Time 


Area 

Area 

% 

Ratio % 


2.013 

344616 

8.05 

9.89 

2.245 

199851 

4.67 

5.73 

3.948 

250428 

5.85 

7.19 

4.731 

3485151 

81.43 

100.00 


TIC: 762T6g:n 

4j73 

I 

I 


762168-D 


Thu Jan 05 10:04:31 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by ; ASD 

Vial Number ; 68 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762168.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:42 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI . L 


Minimum 

Quality: 90 




C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum 

Quality: 90 

PK# 

RT 


Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

2.01 


C:\DATABASE\PMW TOX2 . L 







Cocaine-M/artifact -H20 


000000 

-00-0 96 




Metipranolol-M/artifact AC 


000000 

-00-0 38 




Acenaphthylene 


000208 

-96-8 9 

Abundance 



Average of 1.98616^076 rnin.:7B2168.0 (-) 

152 


.-.I 

1 80 






i 

; 60 







40 

42 

82 

181 




20 


122 i 



; 


I 57 


94^06 138 166 ; 




: ° 
m/z—> 

69 


;' I ill'. i 193 209 249 265 

281 

325 3'11 355 

429; 

40 60 

80 

ioo"^ l20 140 160 180 200 220 240 ^60 

2^0 300 

320 340 3^0 

380 400 420 

Abundance 



. ■S3“574: Cocaine-M/artifact -H20 

P753 





152 




80 







60 







40 



■ 181 




20^ 

82 

122 > 







94^06 ;; i 




0 

m/z-> 

40 60 

80 

160 120 140 160 180 200 2^0 240 260 

280 300 

320 340 360 

360 400 420 

762168 .D 


Thu Jan 05 10:04:32 2012 


Page 

2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762168.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:42 


ASD 

68 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.25 


Methylecgonine 

007143-09-1 

97 

Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 

Methylecgonine 

007143-09-1 

96 


Abundance 


80: 


82 


TSSerage or2:208']S‘2282 min.: 7B2T68. D {-) 


96 


601 

40 i 
■ 42 
1 j 

20 : I 55 
M i 68 

o:. .i-1-- .^1-: /-iV' 


112 


124 


140152 182 


221 249 267 282 


325 341 355 


415i 


\yxlz-> 40 "eb 80 ioo 120 140 160_ 180 


3 ‘26b 2^0 240 260 280 360 320 3^0 36y 380 jbo 


Abundance 


801 


W32602: Methylecgonine 


82 


60; 


96 


401 


; 42 


20 ; 


0 . 


55 


68 


112 


140 1 = 182 
; 124 155 ; 


199 


'm/z-> 4b 60 80 100 120 140 160 180 200 220' 24o 260 280 300 320 340 360 380 400 

762168.D Thu Jan 05 10:04:33 2012 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator ; 


Data File: 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762168.D 

ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:42 


ASD 

68 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality; 90 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 

3.95 

C;\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo{2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 


Average or3rS27'lo 4.033 min.iVBSTBB.D (-) 
148 


80 


60 i 


40 


20i . 51 


i41 


0 ' 


204 


73 


101 

i 


121 


51 

89 


63 




131 


176 

158 .1 ISI 


251 267 


281 


325 341 355 


W4039: imidazo[2,1 -bJlRiazole, 2,3,5,6-teffabydro-6-phenyl- 

204 


40 60 80'_ ' ioo ' 120 ' ' HO 160 iOO 2^6 2^0 240 260 280 300 320 340 

Abundance 

148 

80i j 

60^ i 


40. 


20 ; 


73 


101 


127 


51 63 


89 




117 


'm/z-> 40 60 


176 

,137 , i 158 i 189., 

Sb 100 120 140 160 '180 ' 260 ' ' 220 ' 240 260 280 3^0 320 340 


762168.D 


Thu Jan 05 10:04:34 2012 


Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired ; 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


from Data File: 

: F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 

: ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:42 


21 10\762168,D 


ASD 

68 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.73 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80: 


60 


82 


Average of4.705 tcRTSTO rriih.: 7B'2T68.D (-) 


182 


94 


40 i 


20 : 42 

J i 

! [I 

: 55 08 

:i I; 1 

oivi- hi 

_IL . .; , 


303 


122 


198 272 

! 214 230243 258 288 


341 355 


416 


m/z-> 40 60 


Abundance 


80 


60 


40 


8'0 ^ Too 120 ^ 140 ’ 160 l80' 200 220 240 260 ' 280 300 3^0. 340 360 380.400 


#29rCO"CAINE 


82 


182 


94 


20 


0 


42 


55 68 


108 


122 


135 


198 


214 244 259 


272 


303 


:m/z-> 40 60 80 1 00 1 20 140 160 180 ' 260 22o 240 260 280 300 320.340 360 380 400 

762168.D Thu Jan 05 10:04:34 2012 Page 5 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762169.D 

ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:55 


ASD 

69 

DRUGS 

RTE 


Rburiciance 

3500000 

3000000 


2500000 


2000000 


1500000 


1000000 


500000 

2,0t,24 

n 

1 .■ 

u 

Time-> 

2.00 ' '2.56 ibo 3,50 4.60 


TIC: 762169;d 


4i74 


3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 _9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.012 
2.245 
3 . 948 
4,736 


364295 7.07 8.50 

221615 4.30 5.17 

283989 5.51 6.63 

4285497 83.13 100.00 


762169.D 


Thu Jan 05 10:04:39 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information 
Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:55 


21 10\762169.D 


ASD 

69 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C;\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2.01 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 




Cocaine-M/artifact -H20 

000000-00-0 96 



Metipranolol-M/artifact AC 

000000-00-0 38 



MDA-M (desmethylenyl-methyl-} 

ME @ 000000-00-0 37 


Abundance 


152 


A ve rage'oT 1M6 to 2,086 min.: 762169bTy 


80 i 


60: 


40; 


42 


20 


57 


82 

‘ 94 


122 


181 


106 


138 166 


^ 69 

'm/z-> 40 '60 80 ' 106 120" 140 


: 193 208 267 283 305 341 355 _429; 

160 180 2 OO 220 240 2 O 0 280 300 320 34o 360 380 400 4^ | 


Abundance 


#3574: Cocaine-M/aftifacT -H20 


P753' 


152 


80 


60 


40 


20 


82 


181 


122 


94 


106 


138 

166 

1 ' : 

140 

ieo 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260' 260 300 320 340 360 380 400 420 


762169.D Thu Jan 05 10:04:40 2012 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator ; 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

F: \Q4-2010\SYSTEM4\12_21__10\762169 .D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:55 

69 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.24 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Tilidine-M (nor-) 
Selegiline-M (nor-HO-) 2AC 


007143-09-1 96 
038677-94-0 9 
000000-00-0 9 


jfibundance 


82 


Average of'2.213'to 2.28'2lTiiri.: 7'621“69'D (-) 


80 


60 


96 


m/z-> 


40 : 

'42 

i ■ 

20 : : 55 

; 68 


112 


126 155 182 i 212 249 267 281 


168 199 


341 357 


429 i 


40 ' 60 ’ S) 100 iS 'l40 160 180 ’‘206 '’2^ "240 '260 280 ' 306_320 340 "^0 380 400 4;20 


Abundance 


80: 


60: 


82 


96 


"#467; Cocaine-M (metPiyIecgonine) P852 


40 : 


20 ‘ 


0' 

m/z-> 40 


199 


119 

112 140 155 : 182 


60 80 100 120 140 180 '180 200' 220 240 286 280 300 320 340.360 380 400 420 


762169 .D 


Thu Jan 05 10:04:40 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 



Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquisi1 1 onMe t h 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21 

ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:55 


ASD 

69 

DRUGS 

RTF 


10\762169.D 


Search 

Libraries; C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

^ 

0 0 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.95 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2 ,l“b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2 ,1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2 ,1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


Average of 3.927lo 4”02rmin.: 762169.D (-) 
148 


801 


60 


40 


73 


0 

CM 


51 



63 


41 

; ! 

0 

_2: 

l/l-l 

m/z-> 

40 

' 60 


101 


89 


121 


204 


!l 111 : '^2'' , ,i,: 159 


176 


189 


249 267 


281 


325 343 355 


120 140 1^0 180 200 220 ’ ’ 24o’^ 260 260 300 3^0 


Abundance 


80 ^ 


60 


#8^4039: frfiidazo[2,f-^l}iiaz61e, 2,3,5r6-letrahydf6-6-phenyl- 
204 

148 i 


40 


73 


101 


20^ 


762169.D 


51 63 

' 127 

1 89 ; b 

! ' 117 : ' 

1 .137 , i 

158 

176 

189 1 

1 

i 


6 b 

80 160 120 140 

160 

180 260 

220 

240 260 200 360 320 340 


Thu Jan 05 

10 

:04:41 2012 

Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 21 10\762169.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:55 


ASD 

69 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 

4.74 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 

82 


80: 



60 



401 


94 

105 

20^ 42 

;55 G8 ; J 

^ i ; 

/ 122 

or;i.|.. 

'm/z-> 40 

60 ' 86^ 

ioo 120 


Average o^f'4.BWTo4.EiJ5mrn.: 70216970' (-; 


182 


198 


303 


135 ! 209 222 242253 


272 


288 


341 365 381 


Abundance 


80 i 


82 


iso 20O 2^0 240 260 260 ' 300 320 34o 360 ' sOo 

#2®: COCAINE.... 


182 


601 


40^ 


94 

105 


20 


42 


55 68 


122 


135 


198 

I 214 244 259 


272 


303 


:m/z-> 40 60 80 100 120 l40 160 160 200 ' 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

762169.D Thu Jan 05 10:04:41 2012 Page 5 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F : \Q4-2 010\SYSTEM4\12_21_10\762171.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 5:23 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTF 


Abundance 


TIC: 762171.D 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


762171.D 


Thu Jan 05 10:04:47 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762172.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 5:36 

COCAINE STD 
ASD 
54 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


TrcyTe2T72:cj 


4|72 

; 1500000! j 

I 1000000! 


500000: 


!Time-> 2.00 2.50 

3.00 3io' 4.00 4.50 5.00 

5.50 6.5o 

6.50 too 7.50 8.00 8.60 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.725 

1840215 

100.00 

100.00 


762172.D 


Thu Jan 05 10:04:54 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F r\Q4-2 010\SYSTEM4\12_21_10\762172.D 
ASD/KAG 

22 Dec 2010 5:36 

COCAINE STD 
ASD 
54 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries; G:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality; 90 
Minimum Quality; 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 

1 

4.72 C:\DATABASB\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 

Abundance 

Average of 4.704 to 4.794 triin.; 76217213 (-) 

82 

I 

80i 

i 182 


60j 

■ i 


i 40; 

94 

I 


20 


42 


55 


67 


122 

108 j 135 152 166 


;m/z-> 40 60 80 'lo 6 ' iio 140 l60 


! 198 

1 ! 214 230242 259 

180 200 220 240 206 


272 


303 

288_ I _ 358 431| 

b '360 320 340 360 380 460 4^0 


Abundance 

82 


^29; COCAINE 

so; 


182 


60 

94 

j 


40: 


! 



! 


20 .^ 


42 


Oi .a. 

m/z-> 40 


55 68 
60 


108 


122 


198 


272 


303 


■toE 152 166 

135 , ; 214 244 269 

80 100 120 140 160 180 260 220 240 260 280 300 320 340 380 380 400 420 


762172.D Thu Jan 05 10:04:54 2012 


Page 2 
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DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED 


GROSS 

QUANTITY 


GROSS 

WEIGHT 


ANALYSIS 

NUMBER 











Amount; 
No. Cont: 


Cent: pb 


Date Rec'd: 03/16/2011 
Gross Wt.: 4.07 


Prelim 


im: j^0lAy 


Subst: SUB 


No. Analyzed: 
Net Weight: 
# Tests: 

Findings: Heooo 


o.oO^ 

5 W 


Date Analyzed: 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer: P.O. TRACY MCHALE 
Def; 

Amount: 

No. Cont; 25 Cont: pb 
Date Rec'd: 03/16/2011 
Gross Wt: 8.47 


Prelim: 


Subst: SUB 


No. Analyzed 
Net Weight; 

# Tests: /5' 


Findings; 


Date Analyzed: 


City: Boston D.C.U. Police Dept, 
Officer; P.O. TRACY MCHALE 


OU-V 3 r-U 


Amount; 
No. Cont: 


Cont: pb 


Date Rec'd; 03/16/2011 
Gross Wt: 2.25 


Prelim: 


Findings: 


Subst: SUB 

No. Analyzed: / 

Net Weight; 

# Tests: 7/¥ 
Co Ccxjv.Oji 


Corbett email PRR 010224 




















PHYSICAL DESCRIPTION: 


Wj iwrim/pill 


U¥p{/y^{.le0^/6l/i^skd^M^ 

iafrt bK'rifhm^-h¥ 

I r\A\\J^lft/t/ylA/i vj 


Gross Wt {9m. 

Gross Wt VfihY n 

(J 

Pkg.Wt:/;/^i?A 


Net Wt: 




PRELIMINARY TESTS 


Spot Tests 

MIcrocrvstalline Tests 


Chloride 


OTHER TESTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

f 

RESULTS /] Cfil'ifX/ 
OPERATOR 

DATE ‘■tllilll _ 


Revised 7/2005 


Corbett email PRR 010226 






















Revised 7/2005 

Corbett email PRR 010227 



































































PHYSICAL DESCRIPTION: 


Gross Wt ( u, 



PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt , 

Thiocyanate ■j' 


Marquis 


MIcrocrvstalllne Tests 


Gold 

Chloride_ 


TLTA 


f 


Froehde's 


OTHER TESTS 














PRELtMINARY TESTS 

Spot Tests Q- IVIIcroctvstalllne Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (j^H) i 


Gold I 
Chloride 'i 



Corbett email PRR 010230 

















Samole #; 


# samples tested; 


Gross 

Weight 


Calculations: 


ivf P^^KoHpt /kt'm 

//f ■:^Q,0O%^ 


i/ 
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o 


DRUG POWDER ANALYSIS fORM 


SAMPLE # 


No. of samples tested: 


S NCY 


PHYSICAL DESCRIPTION: / o.voa \ 

J Gross Wt ( ): 

^i^yhk Ailch^yihl^yfffiih^ 


Gross Wt ( ): 




Pkg.Wt:_^ 


Net Wt: % 


PRELIMINARY TESTS 
Snot Tests 


MIcrocrvstalline Tests 


Chloride 


OTHER TESTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


RESULTS 


MS 

'ERATOR 


DATE 



Revised 7/2005 


Corbett email PRR 010233 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04__12_11\782004 .D 
DCS 

12 Apr 2011 13:09 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 




Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782004.D Wed Jan 04 14:12:11 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782005.D 
DCS 

12 Apr 2011 13:22 

HEROIN STANDARD 

5 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

400000' 


TIC: 78200511 


6154 


3000001 


200000 ; 


100000: 


0-n 


jrime-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4,00 4.50 6.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.540 

654893 

100.00 

100.00 


782005.D Wed Jan 04 14:12:16 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D;\SYSTEM4\04_12_11\782005.D 
DCS 

12 Apr 2011 13:22 

HEROIN STANDARD 

5 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.54 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


43 


Average of e.Wld'SiBOSmin.: 782005'.D (-) 


80 i 


327 


601 


40 


20 


81 


268 


204215 


59 


70 


94 115 


146 


162 


128 

I ih.i I 


174 
1 185 


226 


238 253 


284 


310 


298 :i 


369 


355 


m/z-> ° 40 60 sb ' 100 120 140 ' 160 ' 180 200 ' ' 220 240 260 280 300 320 340 3^0 


Abundance 


. 43 


80: 


60; 


#T: HEROIN 


268 


327 


40i 


81 


204 

215 



310 

369 ^ 

20i ■ 

0 

hn/z-> 40 

59 

70 

94 ''' 162 

1 128 M ! 

:! i ilM i.. I: W 


. : 226 

i 238 

253 ; 

284 

298 ] 

341 ii i 

60 

80 

l6o 120 l4o l60 180 

200 

' 220 240 

2bo 

280 

' 3b0 320 

340 360 

782005 .D 



Wed Jan 04 14:12 

16 

2012 



Page 2 



Corbett email PRR 010236 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782006.D 
DCS 

12 Apr 2011 13 :36 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


Rbundance 


1500 


T(C: 782006.0“ 


1000 - 


500 


'Mi,,’ 


V ''{[‘‘yMf 



oC'BiitildssW: .-...,.-. .. 

iTime-> 2.i)0 2.50 3.00 3.50 4.00 4.60 5.00 5.50 6.00 6.5o 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


782006.D Wed Jan 04 14:12:22 2012 Page 1 


Corbett email PRR 010237 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \ SYSTEM4\ 
DCS 

12 Apr 2011 


DCS 

7 

DRUGS 

RTE 


04_12_11\782007.D 
13:49 


Abundance .T(C:782a47;ti 

6|55 

800000i I 

600000! ■; 


400000^ 


200000! 

' 0‘ ’ 


5.99 

1 

jl 

j| 

time-> 2.00 ' 2,S0 'a.bo 3.50 

4.00 4.50 5,00 

5.bo ~6.bb^ 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.993 

352308 

18.84 

23.22 

6.549 

1517392 

81.16 

100.00 


782007.D Wed Jan 04 14:12:26 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D;\SYSTEM4\04_12_11\782007.D 
DCS 

13:49 

DCS 

7 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.99 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Heroin-M (6-acetyl-morphine) 
Heroin-M (3-acetyl-morphine) 
Naloxone 


059833-14-6 93 
000000-00-0 43 
000465-65-6 12 


Rbundance 


80 i 


43 


Average of’5'.'9'67 (o G-'CVS min : 78290770'{0. 


268 


3^7 


60 


40 


20 i 


59 


81 




70 

! 

■J I J'! 


146 


215 


94 115 


162 


105 


128 


204 




I : . I 

v'1 


174 

: 184^^^ ' 226 

. ,l 194 ,i 


238 252 


284 


m/z-i' 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170 


298 312 341 j 

‘"300340 I 


Abundance 


#525: Heroiri-M (6-acetyl-niorpfiine) "P"1'B28 


327 


80: 


60 


40 


20 


0 


268 


59 


215 


94 


124 


146 


162 


204 


285 


310 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 1001 iO 120 130 140 150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340 


782007.D 


Wed Jan 04 14:12:27 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

D: \SYSTEM4\04_12__11\782007 ,D 
DCS 

12 Apr 2011 13:49 


DCS 

7 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.55 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


i 4 ,3 


80 


60i 


40 ^ 


20 


O' 


81 


Average 066.501 io 6.623 mm.:78"2007.D (-) 


268 


59 


70 


94 115 


146 



i2a 

105 j 

Si. i 

1 i iVV 


162 
; 174 

lk..k I 193 I, 


204215 

I 


226 


238 253 


284 


327 


310 


298 


369 


il 341 352 


40 60 80 100 


i2d"^ ’140 ’ 160 So 200 ' 220 240 ' 2^0 2^0 300 320 340 360 


Abundance 


43 


#T: HEROIN 


80| 



60: 



40i 


81 

20 

59 

; 115 

70 ; 94 1 

: : ; ; 128 

o 

O'. 

60 

80 100 120 


204 


215 


146 


162 


174 


184 


226 


268 


238 253 


284 


327 ■ 


310 


298 


341 


369 


782007 .D 


Wed Jan 04 14:12:28 2012 Page 3 


Corbett email PRR 010240 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; D:\SYSTEM4\04_12__11\782008.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 12 Apr 2011 14:02 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance TIC: 782008.D 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782008.D Wed Jan 04 14:12:33 2012 Page 1 


Corbett email PRR 010241 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


D; \SYSTEM4\04__12__11\782009.D 
DCS 

12 Apr 2011 14:16 


DCS 

9 

DRUGS 

RTE 


Aburidance 

800000 i 

eoooooi 


TrcT7S200gU 

6j55 


400000^ 

200000 ! 

Of-,-.-. .. . ... 

;Time-> 2,00 2.50 3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


5.993 

287218 

16.50 

19.76 


6.548 

1453392 

83.50 

100.00 



5.99 

1 I j 

! 11 

\y M 

6.00^ 6.50' 7.06 7.50 8.00 8.50 9^0 9,50 


782009.D Wed Jan 04 14:12:38 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; D;\SYSTEM4\04_12_11\782009.D 

Operator ; DCS 

Date Acquired : 14:16 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 9 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 5.99 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Heroin-M (6-acetyl-morphine} 059833-14-6 94 
Heroin-M (3-acetyl-morphine) 000000-00-0 43 
Naloxone 000465-65-6 38 



327 


80 



782009.D Wed Jan 04 14:12:38 2012 Page 2 


Corbett email PRR 010243 






























Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquis!tionMeth 
Integrator 


from Data File: 

D:\SYSTEM4\04_12_11\782009.D 
DCS 

12 Apr 2011 14:16 


DCS 

9 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.55 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Aburidance 


: 43 


Average of F.<f9~6'to'6r6'3"8' tnin : 782009'.D (-)' 


80 i 

60 i 

I 

40 


81 


268 


204215 


146 


327 

] 

i 


310 


369 


20| ] 

ol -di , 

59 

I 

• : 

.I • : 

94 115 

[ ! 128 

162 

174 

ji 1 

193 i 

226 

238 

253 

284 i 

, 1 298 i i| 

340 352 

m/z-> 40 

60 ' 'sb' ' 100 ' 120 ' i4o 

' 160 

"^180 

200^'^ 

220 

240 

' ' 260 

2^0 300 ^5) 

340 ^360 


Abundande 


i 43 


IJT: RERDIR 


80 


60 


268 


327 


40. 


20 .: 


204 


215 


81 


59 


70 


94 ''' ^'*6 162 

128 


174 


184 


226 


310 


369 


782009 .D 


Wed Jan 04 14:12:39 2012 


238 

253 l! 

284 

! j 

298 1 

341 

24o 

260 

280 

300 320 ' 

340 360 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782010.D 

DCS 

12 Apr 2011 14:29 


DCS 

10 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

1400000: 

1200000 ] 

1000000 ; 

800000; 

600000] 

400000 ; 

200000 ! 

j 

Time-> zbo 2,50 3.00 ’ 3.50 To^O 4^50 5.00 


TrC:782010,D 

6(56 


6.00 

! ]^ 

5.|3 li 

5,50 6.00 6.60' ' 7.00 7.6o' 8.00 8,50 ’ 9.00" 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


5.929 
5.997 
6.558 


114786 3.81 4.58 

387752 12.89 15.47 

2506499 83.30 100.00 


782010.D 


Wed Jan 04 14:12:45 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Marne 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D;\SYSTEM4\04_12_11\782010.D 
DCS 

12 Apr 2011 14;29 


DCS 

10 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.93 C:\DATABASE\NIST98.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 99 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 98 


Abundance 


80 


60: 


43 


40 i! 59 


81 


20 , 


. 


70 


94 


Average of578971b 5.960 nhIn.:7SlZJJT(I.b (-) 


229 


124 


162 


204 


152 


141 


105 




188 


214 


175 


240 


282 


253 


266 


298 


341 


327 


310 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100110 


V 20 liii0140 I'soVO0 1 ) 0 lSbI90^62il^& 2 ^ 6 240 250^'bb27d2802903003103^0330sio | 


Abundance 


#128780: Morpfiinan-6^bl,T,8-didehydrb'-4,5-epoxy-3-melhoxy-1 


341 


so: 


60 ^ 


40: 


20^ 


282 


229 


43 


204 
: 214 


59 94 

70 : 


105 


115 162 

152 : 188 

: 128 14 .J ! : , 175 , 


240 


266 


298 


250 


312 


326 


m/z-> 40 5b 60 70 80 90 100110120 130140150160170l801902b02102202302402502602702802903003l0320330340 


782010 . D 


Wed Jan 04 14:12:46 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782010.D 
DCS 

12 Apr 2011 14:29 


DCS 

10 

DRUGS 

RTF 


Search 

Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C;\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 

6.00 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 





Heroin-M 

(6 -acetyl-morphine) 

059833-14-6 

94 



Heroin-M 

(3-acetyl-morphine) 

000000-00-0 

43 



Naloxone 

AC 

000000-00-0 

12 


Abundance ...Average of 5.9'6i01o 6.072 min.: T82'(H0.D (-) 

268 327 


80 i 

: 43 

60 j i 


40i 

I 20 

: 0 

im/z-> 40 


146 215 

81 115 ! 

I 94 


1 94 

59 70 1 

■ \ 1 ; 

128 ! 

162 

174 

204 

1 




! i I 1 105 i 

li, 

■ i, lii 

!•>:. i ; iii! 

j i 

: 184 


' 226 

; 238 252 

284 

298 312 

341 355 

60 80 100 120 

’ 140 ' 

160 

180 

20O 

2^0 ' 240 260 

260 

' 300 3^0 

340 


Abundance 


80' 


^2'5;TTeroiri-M (6-acetyl-niorphine) VTW2S 


327 


60 ^ 


40: 


59 


215 


268 


; 20- 


94 

124 

146 

162 

204 


1 

285 





i 

i 


i ii 



310 


0 - . - 


, 1 1 . , . r 






...........lli 


; . i ' 

m/z-> 40 

60 

80 100 

120 

140 

160 180 

200 220 

240 

260 

280 360 320 

340 ; 


782010.D Wed Jan 04 14:12:46 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; Dr\SYSTEM4\04_12_11\782010.D 

Operator ; DCS 

Date Acquired ; 14:29 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 10 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

6.56 

C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782011,D 
DCS 

12 Apr 2011 14:43 


DCS 

11 

DRUGS 

RTE 


Abundance ^rC; 7820T1.D 

; 1200000 : 6(55 

: 1000000 

800000i 

600000^ 

400000 : 

: 200000 ; 

rrime-> ° 2.00 ' 2,50 3,bo 3.50 4,00 4.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.990 

239511 

10.35 

11.54 

6.551 

2075531 

89.65 

100.00 


5.99 ii 

• f', '■ ' 

iioo" 5.50 ' 6.^0 6.50 ' ' roo ' 7.50 ioo ‘ afeo 9.60” 9.50 


782011.D 


Wed Jan 04 14:13:50 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by ; 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


D;\SYSTEM4\04_12_11\782011.D 
DCS 

12 Apr 2011 14:43 


DCS 

11 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: G:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.99 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Heroin-M (6-acetyl-morphine) 

059833-14-6 

95 


Heroin-M (3-acetyl-morphine) 

000000-00-0 

46 


Morphin 2AC @ 

000561-27-3 

17 

Abundance 

Average of5:96'4 lo 6:03'2 min,: 782011.0 (-) 

268 

327 


80' 


43 


60 


40- 


20 


146 


215 


59 70 




■^9^ i i 134 
i|:.i ; : 


162 


0 . 

'mlz-> 40 50 60 
Abundance 


80 ' 


174 204 

18^193 


226 


284 


sb 9i^ 140150160770 W190 20O2iq 21)^0 240 25^^ 300^10 3^0 330 


238 253 
I li i 


299 312 


#525: ■Reroih-M (6-acelyl-mofphine) P1628 


327 


60: 


40 


20 , 


268 


59 


215 


94 


124 


146 


162 


204 


285 


310 


m/z-> 4b 50 60 70 80 90 100 110 120130140150160170180190260210220230240250260270230290300310320330 

782011.D Wed Jan 04 14:13:50 2012 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

D;\SYSTEM4\04_12_11\782011-D 
DCS 

12 Apr 2011 14:43 

11 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 6.55 C;\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


43 


80; 


Average of 6.50'3'To'6.646 rnin.: iSSOTITCr(-) 


327 


60 : 


40 i 


20 


81 


204215 


59 


70 


94 115 

i 128 


146 


162 


174 


268 



^ ! 


. 105 ; . ,i 

h! r- uV; 

■ ■ 185 

: ! 226 

Ml 

238 

253 ;:i 

40 

60 

80 

100 120 140 

160 180 260 ‘ 

220 

240 

260 


310 


284 


298 


369 i 


352 


Abundance 


43 


¥T: HEROIN 


80, 


60; 


40; 


20 ; 


0 . 


81 


59 


70 


94 162 

128 


174 


266 


184 


327 


;m/z-> 40 60 


782011 .D 


204 

215 



310 


1 1 

i 226 

: 'i ,i, 238 

ii-.j i jl; 

253 

284 

298 i ! 

341 

200 

220 240 

2to 

280 

360 320 

340 

51 

2012 



Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782013.D 
DCS 

12 Apr 2011 15:09 

BLANK 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782013.D 


Wed Jan 04 14:13:59 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010252 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D :\SYSTEM4\04_12_11\782014 .D 
DCS 

12 Apr 2011 15:23 

HEROIN STANDARD 

14 

DRUGS 

RTE 




TIC:T82014;D 

6|54 


500000^ 
400000; 
300000i 
200000i 
100000 


O' ■, . ^ . 

!Time-> 2,00 2.50 

3.00 3.bo 4.00 4.60 5.00 

5.50 6.00' 

'abo 7.56 ’ 7.50 8.00 8.5o aoo 9.50 j 

Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.543 

911362 

100.00 

100.00 


782014,D 


Wed Jan 04 14:14:05 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782014.D 
DCS 

12 Apr 2011 15:23 

HEROIN STANDARD 

14 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 90 
; 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

6.54 

C;\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 

43 



80 : 




60 : 




40 



81 

20 


59 

70 i 

0 : 



i,p 

nn/z-> 

40 

60 

'ao 

Abundance 

4:3 




Average or6'.4g5To 6.649 mfn.:Tg2iTf4:D’ (-) 


268 


204 


215 


94 D5 


146 


162 


128 


174 


104 


184 


: i; 


226 


238 253 


327 


310 


284 
i 295 


369 


340 354 


i60 180 2(io 2^0 240 2^0 280 300 320 340 3^ 

SIVRERblR 


80 


60- 


40: 


20 


204 


215 


81 


59 


70 


94 162 

128 ■ i 


174 


226 


268 


193 


238 253 


284 


298 


327 


310 


341 


369 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 30O 320 340 360 


782014.D 


Wed Jan 04 14:14:05 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D;\SYSTEM4\04_12_11\782015.D 
DCS 

12 Apr 2011 15:36 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


TIC: 7820T5:[J 


1500i 


1000 ; 


5001 j 


Liill 


1 




■Mjii' U ! ,1 




I il 




.. 


I • 


!i' 




'n 


illo' ' 


d [ l!:]l ' 

j|fTie-> *^2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.6o 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50. 9.bo 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


782015.D Wed Jan 04 14:14:09 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


from Data File: 

D:\SYSTEM4\04_12_11\782016.D 
DCS 

12 Apr 2011 15:49 

COCAINE STANDARD 


16 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
^ 1200000 , 
1000000 , 
800000, 
600000 
400000^ 
200000 : 

0 , r- 

Time-> 2.00 


TIC:T82()T6:d 

4,68 

I 


2.50 3.00 3.50 4.00 ' 4.50 ^5.00 5.50 6.00 6.50 ' 7.00 ’ 7.60 8.00 8.6o ’ 9.66 9.6o 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.681 

1230217 

100.00 

100.00 


782016.D 


Wed Jan 04 14:14:14 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010256 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquis!tionMeth 
Integrator 


D; \SYSTEM4\04_12__11\782 016 .D 
DCS 

12 Apr 2011 15:49 

COCAINE STANDARD 

16 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.68 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4 reWlo 4 . 760 min.: T8'2016.0 (-) 


60' 


182 


60 


40; 


42 


20 - 


01 . 


51 


94 


105 


67 


40 50 60 80 90 ’ 'lOo' 1 io 'l20 130 140 15^160 170 lOO '190 200 210 2^50 2io 240 ^60 2^0 2/0 280 290 300 


122 


135 


152 166 


198 


303 


207 222 242 260 


272 


288 


’m/z-> 


Abundance 


82 


#29; COCAiNE 


80 


60 


182 


40: 


94 


105 


20 ; 


42 


51 


68 


122 

114./ 135 


152 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


mfe-> 4o" 50 60 70 80 90 100 110 'l20 l30 'l40'l60 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


782016.D Wed Jan 04 14:14:14 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 010257 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782017.D 
DCS 

12 Apr 2011 16:03 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance TIC: 7820T77D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782017.D 


Wed Jan 04 14:14:20 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010258 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator ; 


Data File: 

D ; \SYSTEM4\04__12_11\782018 .D 
DCS 

12 Apr 2011 16:16 

18 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

3000000; 

2500000: 

^ 2000000 : 


4j69 


TIC:~rS2018.D 


1600000 ; 
1000000 ^ 
500000 


2,00 


0^4-.... 

Time--> 2.00 2.50 

ioo ' 3,50 4.bo 4.50 6.00 

5.50^ 6.00 

6.60 7.56 7.50 8.00 8.50 9.00 .9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

1.999 

222236 

6.03 

6.42 

4.691 

3462069 

93.97 

100.00 


782018.D Wed Jan 04 14:14:24 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010259 









Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

D:\SYSTEM4\04 
DCS 

12 Apr 2011 


DCS 

18 

DRUGS 

RTE 


12__11\782018 .D 
16:16 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality; 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2.00 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 




Cocaine-M/artifact -H20 

000000-00-0 96 



Metipranolol-M/artifact AC 

000000-00-0 35 



MDA-M {desmethylenyl-methyl-) ME 

® 000000-00-0 35 


Abundance 


80: 


60 ^ 


Average of 1.9'6'2'To'2.0®4 mih.: 7820T8'.D (-) 


152 


40 i 


2 o; 


42 


82 


51 57 


77 


65 


0: 


VO 


91 


103 


122 


138 


'; i !96 


108 


115 


131 


147 ! 


181 


166 


m!z-> 40 45 50'55 60 65 ”70 75 80 85 90 95'lO0105110 115120 125 130 135 140 145 150155160 165170175 180 185 

Abundance #3574: Cocaine-M/artifacT-’R2'0' 'P753 

1^2 


80 ^ 


60. 


40 


181 


20; 

82 

1 

94 

106 

122 

138 

If '366 


0-.:- 


r 1 

, : , ; . r 5 ! : 'jl - -- : 

i j - 

i I j 




m/z-> 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125130135140145150155160165170175180185 


782018.D Wed Jan 04 14:14:24 2012 Page 2 


Corbett email PRR 010260 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from 

D^ta File; 

File Name ; 

D:\SYSTEM4\04_12_ll\?82018.D 

Operator ; 

DCS 

Date Acquired : 

12 Apr 2011 16:16 

Sample Name : 


Submitted by : 

DCS 

Vial Number ; 

18 

AcquisitionMeth; 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 90 
; 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 4.69 C;\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


SBundance 


80 


82 


Average W4.654 to 4.776 min.: 782016. D (-) 


182 


60: 


40: 


: 42 


201 


0 --:: 


51 


68 


S4 


11 


105 




122 


131140 166 


198 


208 222 


272 

242 259 ! 288 


303 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 

Abundance 

82 


120 l30 140 150 160 170 180 190 200^10^20 230 240 250^60 2<'0 2^0 290 300 
. #29TC0C'A1RE 


80- 


60- 


40- 


20 : 


42 


51 


94 


105 


182 


68 


122 


114 


135 


152 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


m/z-> ° 40 5b' f50 "lO 80' 9b ‘ 100 11 0 l9o 130' liO 1M'l60 170 'l80 190 200 21 0 220 230 240 250 260 270 280 290 SOO 


782018.D Wed Jan 04 14:14:25 2012 Page 3 


Corbett email PRR 010261 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Marne 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782 019 . D 
DCS 

12 Apr 2011 16:30 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


Ahiindartf^f! HO: 782019.D 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


782019.D 


Wed Jan 04 14:14:30 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010262 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782 02 0 . D 
DCS 

12 Apr 2011 16:43 

DCS 

20 

DRUGS 

RTF 


Abundance PC: 78202(10 

4169 

I 2500000; ! 

j 

' 2000000i 

: 

15000001 i 

1000000 ! 

500000; ii 


T!me-“> 2.00 2.50 

3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 

5.50 

6.00 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9,50 ! 

Ret. Time 

Area 

Area 

Q, 

'6 

Ratio % 

4.689 

3119599 

100 . 

00 

100.00 


782020.D 


Wed Jan 04 14:14:33 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010263 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04 
DCS 

12 Apr 2011 


DCS 
20 

DRUGS 

RTE 


_12_11\782020 .D 
16:43 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

G:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 90 
; 9 0 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.69 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


82 


Average of 4.65710 4.784 min.: 78"2”0"20'.'D (-) 


80: 


60: 


182 


40; 


94 


105 


20! 


42 


51 


m/z-> 


68 

;^50yu-. 

40 60 60 70 


122 


80 90 ’ 100 Vi o' I'^O 130 140 150 160 170 180' 190 200 210 220 230 24o 26o 260 270 280 260 300 


135144 


152 166 




198 


207 222 


244 259 


272 


303 


282 294 


Abundance 


■82g:COCAINP 


82 


80: 


60- 


182 


40- 


94 


105 


20 - 


0 


42 


51 


68 


122 


,114:. 


135 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


mlz-> 40 50 60 70 80 90 100 11O l20 130 140 150 I6O 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


782020.D Wed Jan 04 14:14:34 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 010264 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\7 82 021 . D 
DCS 

12 Apr 2011 16:57 


DCS 

21 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
^ 2000000 
^ 1500000; 
10000QO; 


TIC: 782021.D 


4168 


500000i 


12.00 

Ov-,-- 


Ov-r .----'■ 

Time— > 2.00 2.60 3.00 

3.50' 4.00 4.50 5.00 

5.50 6.bo' 

6.50' 7.00 7.50' 8.00 abo 9.bq_ 9.bo. 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

1.997 

100857 

3.81 

3.96 

4.684 

2549743 

96.19 

100.00 


782021.D Wed Jan 04 14:14:59 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010265 










Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


File: 

D:\SYSTEM4\04 
DCS 

DCS 

21 

DRUGS 

RTE 


from Data 


_12_11\782021.D 
16 : 57 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2.00 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
Cocaine^M/artifact -H20 

Vanillin AC 

Metipranolol-M/artifact AC 

000000-00-0 97 
000000-00-0 25 
000000-00-0 9 

AbuITdance 


Average of 1.960 to 2.092 rnin.: 7820'2T7[J{-) 

152 

80 



1 

60 




1 4o: 



i 

20i 

42 

122 

j ''S"' 

147 j : 


0 


51 57 


65 


77 


!;70 


91 


103 


138 


96 


108 


131 


166 


mo i| 


r|Vz-> 40 45_ 50 55 60 65 rb 75' 80 85 90 95 l6o 105 lid 115 120 lOH 1301^5 140 145 150 155 lOo lOs 170 175 180185 
Abundance #3574: Cbcaine-M/artifact-H20” VTSS 

152 


801 


60: 


40 ^ 


20 : 


82 


122 


94 


106 


138 


0 : 


166 


181 


Wz-> 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100105110115120125130135140145150155160165170175180185 


782021 .D 


Wed Jan 04 14:15:00 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 010266 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D; \SYSTEM4\04__12__11\782021 .D 
DCS 

12 Apr 2011 16:57 


DCS 

21 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.68 C:\DATABASE\SLI,L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 i 


82 


Average of 4.'65'8To 4.7S8 min,f782021 .D (-) 


182 


60 


40 


94 


105 


: 42 

• ‘I i 

20: 

;! '1 i 

■ 51 

68 : i; : 


122 


.152 166 


198 


303 


209 222 242 253 


272 


282 


yl iliiL,_Jv.113jJ.. _...*- VO rr, vr .. ■: 

40 50 ‘ 60 70' 80 o'o 160 110 1^0 'l30 140 150 160 l^' 1 & 19o' 260 210 2^0 230 2T0 250 260 270 280 290 300 


Abundance 


80: 


82 


#29; COCAINE 


182 


60: 


40 


20 


94 


105 


42 


51 


68 


122 


135 


198 


214222 244 259 


272 


303 


nVz-> _40 50 J50 70 80 90 100 110 120 130 140 l30 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 
782021.D Wed Jan 04 14:15:00 2012 Page 3 


Corbett email PRR 010267 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782022.D 

DCS 

12 Apr 2011 17:10 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

2000 - 


1500^ 


lOOOi 


500 i 


TFC'T 78202270 


!i'^) 


i ill 


i i! 





r Si 


ill'' 


II ' 





r ] 





■nyi 

i 





bT'i 


V.l'f' 




Time-> 2,00 




. I„. , . . , , . . r-r.. ^ ; .-r-, ■ > , , r' V'..^ .-i- 

'2.fe0 3.00 3.50 4.b0 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00.aSO 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


782022.D Wed Jan 04 14:15:15 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010268 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\ 
DCS 

12 Apr 2011 


DCS 

23 

DRUGS 

RTE 


04_1211\782023.D 
17:23 


Abundance TrC:T82023.D 

4j69 

3000000! 

: I 

2500000! j 

: 2000000; i 

; 1500000 

; lOOOOOOi i 

500000; 'I 


fTinie-> 2.bo 2,50 

3,00 3.50 4,00 4,50 5,00 

5,50 6.bo 

6,50 7,00 7,50 8,00 8.50 9.00 9.50 ; 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

1.994 

113529 

2.90 

2.98 

4.691 

3804581 

97.10 

100.00 


782023.D 


Wed Jan 04 14:15:20 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010269 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\ 

DCS 

12 Apr 2011 


DCS 

23 

DRUGS 

RTE 


04__12__11\782023 .D 
17:23 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1.99 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) 


ME 


000000 

-00-0 

97 

000000 

-00-0 

32 

@ 000000 

-00-0 

28 


Abundance 


80 i 


60 ^ 


Average of 1.~9T3To"2'.079 mih.: 782023.D’(-) 


152 

i 


40- 

20i 

0^ 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20: 


42 


82 


122 


57 


94 


51. 


65 77 

:,::70 


89: 


106 


138 


166 


117 


131; 


147 

I:,; 


181 


40 45 50 65 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115120 l25 130 135 140 145150 155 160 165 170 175 180 185 

W3574; Cocaine-M/artifact-R2b’.1*753" 

152 


181 


82 


122 


94 


106 


138 


166 


O: 


m/z-> 


40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100165110115120125130135140145150155160165170175180185 


782023 .D 


Wed Jan 04 14:15:20 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 010270 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


DI\SYSTEM4\0412_11\782023.D 
DCS 

12 Apr 2011 17:23 


DCS 

23 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality; 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.69 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4,654 to 4.7WTnrn.: T820237D (-) 


80 ^ 


60 •; 


40 


182 


94 


105 


20 - 


0 


42 


51 


67 


122 


138 . 


198 


303 


272 


207215 230 242 259 


289 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 liO 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 30O 


Abundance 


80 


82 


^29; COCAfNE 


182 


60 


40 


94 


105 


20 : 


42 


51 


68 


272 


303 


Hi : 122 198 

q: ,, ^ ^ ;jl; 1114,, : 135 1'^® /_; 214222 ^4 ^59 ], • 

m/z-> 40 50 60 70 80 9b l6o 1 io 120 130 l40 IM) 160 17o'180 1^0 260'210 220 230 24o"250"2te 270 280 290 300 


782023 .D 


Wed Jan 04 14:15:21 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 010271 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04_12__11\782024 ,D 
DCS 

12 Apr 2011 17:37 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

2000 ; 


1500i 

lOOOi 

) 

500:; 

oilj 

Time--> 2.00 


TICV782024.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782024.D Wed Jan 04 14:15:26 2012 Page 1 


Corbett email PRR 010272 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04__12_11\782025 .D 
DCS 

12 Apr 2011 17:50 


DCS 

25 

DRUGS 

RTF 


Abundance 
: 2000000 ' 


4(68 


TIC: 7S2C)25:d" 


1500000-’ 

1000000 ^ 

500000^ 


0 


:T!me-> 2,00 2.^0 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5,50 6.00 6.50 7,00 7 




abo 


8.50 9.00 9. 


.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.682 

2164539 

100.00 

100.00 


782025.D 


Wed Jan 04 14:15:29 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010273 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782025.D 
DCS 

12 Apr 2011 17:50 


DCS 

25 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 90 
; 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.68 

C;/DATABASE/SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80; 


82 


Average 614765610 4.767 min.:78202'5'.‘tJ (-) 


182 


60. 


40 


20 


42 


51 


67 


94 


105 


122 


198 


303 


272 

242 259 j 288 


^ ^ ^ ^ ^ ^ 135 166 , 207215 _ __ 

m/z-> ° 40.so 'eo 70 ’sb' 90 100 iio’ 120 130 140'l_50' 160 170 l80 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2^0 300 


Abundance 


82 


¥29: COCAINE 


80; 


60: 


40 ; 


20 . 


0 ; 


42 


51 


68 


94 


105 


182 


122 


114.,i 13^,. 


152 166 


198 


214222 244 269 


272 


303 


m/z-> 40 50 60 70 80 Q'O 100 110 120 13o’ l4o 150 160 170 l60 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

782025.D Wed Jan 04 14:15:30 2012 Page 2 


Corbett email PRR 010274 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782037.D 
DCS 

12 Apr 2011 20:30 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


Abundance TIC; 782037.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782037.D 


Wed Jan 04 14:15:45 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010275 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

D:\SYSTEM4\04 12 ll\782038.D 

Operator ; 

DCS 

Date Acquired ; 

12 Apr 2011 20:44 

Sample Name : 

COCAINE STANDARD 

Submitted by ; 


Vial Number : 

38 

AcquisitionMeth; 

DRUGS 

Integrator r 

RTE 


Abundance 

; 1200000: 

4j68 

TrCT78‘2038:D 

; 1000000 

i 

1 



800000 

1 



i 600000 




400000 




200000 

;Time--> 2,00 2.50 




3,00 3,50 4,00 4.50 5.00 

5.50 6.00 

' 6.50 ' 7.b0 ’ 7.50 ’ 8.00 6,50 9.00 ' 9.50 ' 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.679 

1261643 

100.00 

100.00 


782038.D 


Wed Jan 04 14:15i48 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 010276 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04__12__11\782038 .D 
DCS 

12 Apr 2011 20:44 

COCAINE STANDARD 

38 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.68 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


AbliriSfance 


80 . 


82 


Average of 4.658 lb 4I76'3 minlT8'2D3BTiJ (-) 


182 


60 i 


40. 


94 


105 


; 42 


20 - 


0 


51 



67 






122 


198 


303 




272 

208 222 244 259 : 281 


m/ 2 -> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 


135 ■',^2 1f 

140 150 l 6 o 170 1& 190 260 2-10 2^0 230 240 250 260 270 2^0 2^0 360 


Abundance 


80 


82 


#29; COCAINE 


182 


60; 

40. 

20 i ^^2 

O^- 


94 


105 


51 


68 


122 


114 , 


135 


198 


214222 244 259 


272 


303 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 l4o i50 18 O 170 180 190 200 21o' 220 230 240 250 260 270 280 2^0 300 
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